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PART III 
Irrigation Department 


ദർഘാസ് നീട്ടിവയ്ക്കൽ പരസ്യം 


നമ്പർ ഡിബി- 1/ 2005. 


2012 ഏപ്രിൽ 24. 


ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും അതിനടുത്തദിവസം 
മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയത്ത് തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസിന്റെ ഒരു 
പകർപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട്- 2, തിരുവനന്തപുര 
ത്തിനും അയയ്ക്കേണ്ടതാണ് (കത്ത് നമ്പർ 16857/ എം . പി .1/2009/ 
ഡബ്ലിയു .ആർ. ഡി. തീയതി 10 -7 - 2009). 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
പാജക്ട് സർക്കിൾ, മൂവാറ്റുപുഴ ഡിബി 1/ 05 നമ്പരിൽ 
30 - 3 - 2012 -ാം തീയതി യിൽ പരസ്യം ചെയ്ത്തി രുന്ന 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി കേരള ജലസേചന 
വകുപ്പിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 
കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
ക്ഷണിച്ചിരുന്നത് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ താഴെ 
വിവരിക്കുന്ന പ്രകാരം പുനഃക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദർഘാസുകൾ 
29 - 5- 2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ 
മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും ( കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ) 
അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിയ്ക്ക് സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . തപാലിൽ വരുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാർ മാത്രം ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയംവരെ 


ദർഘാസ് നമ്പർ 32 /എസ്. ഇ . പി . സി . എം . 2011 - 12 . 

പവൃ ത്തിയുടെ പേരും അ ട ങ്കൽ തുക യും 
മൂവാറ്റുപുഴ നദീതട ജലസേചന പദ്ധതിയുടെമൂവാറ്റുപുഴ 
ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള മലങ്കര ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ 
ഡെവലപ്മെന്റ് പദ്ധതി - കെട്ടിടങ്ങൾ, പ്രവേശ ന ക വാടം, 
കുട്ടികളുടെ പാർക്ക്, നടപ്പാത മുതലായവയുടെ നിർമ്മാണ 
പ്രവൃത്തികൾ 1.98 കോടി. 


നിരതദ്രവ്യം - 50 ,000. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 25,000 + വി . നി. + സെസ്സ്. 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയ തിയും 
സമയവും - 22 -5 - 2012 മുതൽ 24 -5 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം " എ ക്ലാസ്സ്. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 
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ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റ് വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ച 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും മേൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള 
തീയതികളിൽ ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിന്റെ വില രൊക്കം 
പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ അംഗീകൃത കരാറു 
കാർക്കുമാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യോന്യം കൈമാറുവാൻ 
പാടില്ലാത്ത തു മാ കു ന്നു . ഈ ജോലിക്ക് ദർ ഘാ സ് 
സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ 
കരാർകൂടി വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 
അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെ 
ടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം 
ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാ 
ത്ത തു മായ ദർഘാ സുകൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . കേരള 
നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബിൽ തുകയുടെ 
ഒരു ശതമാനം അംശദായമായി ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതും 
നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കു ന്നതുമാണ്. നിയമാനുസൃതമായ 
സെയിൽടാക്സ്/ വാറ്റ് ഓരോ ബില്ലിൽനിന്നും പിടിക്കുന്നതും 
ആയവ സെയിൽസ്മാക്സ് അധികാരികൾക്ക് കൈമാറുന്നതുമാണ്. 
ഗവൺമെന്റ്ഓർഡർ നമ്പർ 84 / 97 / പി . ഡബ്നു . ആന്റ് റ്റി. തീയതി 
19 - 8 - 1997 -ം ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ 137 / 98 / പി. ഡബ്ലു . ഡി . 
തീയതി 21-2 - 1998 - 9 പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർഫോർമൻസ് 
ഗ്യാരണ്ടി തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളും കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
പുതുക്കിയ മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


EMD _ 50,000 . 
Cost of tender forms - " 24,000 + VAT + Cess . 

Date and time of issue of tender forms — From 
16 - 5- 2012 , 10 a. m . to 17 -5 - 2012 , up to 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms , 
22 - 5- 2012 up to 3 p . m . 

Date and time of opening of tenders 
22-5 -2012 at 3 .30 p. m . 

Time of completion - 9 months. 
Class of contractor - " A Class . 

Tenders will be opened by the Superintending 
Engineer or the Officer authorized by her in the presence 
of the tenderers or their authorized agents present at that 
time. If the last date of receipt of tender happens to be 
holiday, tenders will be received and opened on the next 
working day . The firm period of the tenders will be 
4 months from the date of receipt of the tender. 

Tender documents and other details of tenders can 
be obtained from the office of the undersigned . Tender 
documents sold to one party are not transferable to 
another. Written application quoting Registration Number 
and enclosing Registration Card should be produced for 
obtaining the tender forms. Tenders should be enclosed 
with a preliminary agreement in Stamp Paper worth - 100 
and sufficient E . M . D . pledged in favour of 
Superintending Engineer , Minor Irrigation Central Circle, 
Ernakulam . Tenders without sufficient E . M . D . and 
preliminary agreement will be summarily rejected . As per 
1989 Kerala Construction Workers Welfare Fund Rule (2 ), 
the Contractor is liable to remit 1 % of the total 
expenditure of work done towards the KCWW Fund . All 
Rules and Regulations of tenders prevailing in the 
Irrigation Department/PWD are applicable to this tender 
also . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട 
ജലസേചന മദ്ധ്യമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറു 
കാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാവ 
മുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
ആയിമാത്രംക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. കൊറിയർ 
സർവീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരി 
ക്കു ന്ന തല്ല . ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിൽ 

വൈകു ന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും അന്നേ 
ദിവസം 3. 30 - ന് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാര പ്പെടുത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരോതൽസമയം 
ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതു 
മാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധി 
ആയിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
പരി ഗ ണി ക്കുന്നതാ ണ് . ദർഘാ സിന്റെ കാലാ വധി അത് 
സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെയായിരിക്കും. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

(ഒപ്പ്) 
കാര്യാലയം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചീനീയർ. 
പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ, 

(സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചീനീയറുടെ 
മൂവാറ്റുപുഴ. 

അധികചുമതല ) 


TENDER NOTICE 


No . DB .TN. 1 /1999. 

12th April 2012 . 
The Superintending Engineer, Minor Irrigation 
Central Circle , Ernakulam on behalf of the Governor of 
Kerala invites competitive tenders in sealed covers 
superscribing the name of work from eligible contractors 
registered in Kerala P. W . D ./Irrigation Department. 

Tenders will be received by Registered Post/Speed 
Post only. Tenders submitted directly or by Courier Service 
will be rejected . The tenders received after the stipulated 
date and time due to postal delays or any other reason 
will not be considered . 


Tender No. — 1/SEMICC / 2012- 13 . 


Name of Work with Estimate Amount — NABARD 
RIDF- XVII — Construction of Checkdam across 
Thoothapuzha at Mappattukara in Kulukkalloor 
Panchayath in Palakkad District — 1,60 ,00,000 . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 1/ എസ്. ഇ . എം . ഐ . സി . സി /2012 -13. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും - പാലക്കാട് 
ജില്ലയിലെ കുലുക്കല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ തൂതപ്പുഴയ്ക്കു കുറുകെ 
മാപ്പാട്ടുകരയിൽ തടയണ നിർമ്മാണം - 1, 60,00 , 000. 
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നിരതദ്രവ്യം 


ക്രമ 
- നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം - 50,000. 
ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില - " 24, 000 + വാറ്റ് + 
സെസ്സ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 16 - 5 - 2012 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 17 - 5 - 2012 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും- 22 -5 -2012, 3 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22 -5- 2012, 
3.30 മണി. 


10 , 400 


9 , 100 


കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - എ ക്ലാസ്സ്. 


9 ,000 


കാലാവധി 9 മാസം. 


3 / ഇ . ഇ . ഹൈഡ്രോളജി/ 2011- 12 - എച്ച്. പി. II 

ഹൈഡ്രോളജി സെക്ഷൻ, പയ്യന്നൂരിന് കീഴിൽ 
കരിയൻങ്ങോട് നദിയിൽ കാക്കടവിൽ ഗേജിംങ് 

സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം- 4,12 ,265 
2 6/ ഇ . ഇ . ഹൈഡ്രോളജി/2011- 12 – ടി ടി 

കവ്വായി നദിയിൽ വെള്ളൂരിൽ ടി - - 3,63 ,844 
- 8 / ഇ . ഇ . ഹൈഡാളജി/ 2011 - 12 - ടി 
കാസർകോടിന് കീഴിൽ ഷിറിയ നദിയിൽ 
അങ്ങടി മുഗറിൽ ടി - 3,56,255 
- 9 / ഇ . ഇ . ഹെഡാളജി/ 2011- 12 - ടി 
തല ശ്ശേ രി യിൽ തല ശ്ശേരി പുഴയിൽ 
പാത്തിപ്പാലത്ത് ടി - 4,06 ,195 
-- 10 / ഇ . ഇ . ഹൈഡാളജി/ 2011- 12 - ടി 
മഞ്ചേരിക്ക് കീഴിൽ കടലുണ്ടി പുഴയിലെ 
ചിറ്റാത്തുപാറയിൽ (മലപ്പുറം ജില്ല ) ടി 

S 3, 97 ,049 
6 16/ ഇ . ഇ . ഹ ഡാളജി/ 2011 - 12 - ടി 

പാലക്കാടിന് കീഴിൽ മംഗലം, ചുള്ളിയാർ, 
പൂക്കുന്നി, മൂലത്തറ, വാളയാർ എന്നീ 
സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള റെയിൻ ഗേജ് സ്റ്റേഷനു 
കളിലെ മതിലുകൾ ബലപ്പെടുത്തൽ 
4 , 00 , 000 


10 ,200 


ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ പര സ് പരം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
- 100 ( നൂറ്) - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് 
അടക്കം ചെയ്തി രി ക്ക ണം . നിര ത ദ വ്യം സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 
അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്ക വിധ ത്തിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി നിയമത്തിലെ 
( 2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന 
കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 
1 % നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി ഫണ്ടി ലേക്ക് 
അടയ്ക്കുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജല സേചന വകുപ്പുകളിലെ 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


10 , 000 


10 ,000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1, 4 
എന്നിവയ്ക്ക് 900 + 4 % വാറ്റ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 800 + 4 % 
വാറ്റ്. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
16 - 5 - 2012 മുതൽ 19 - 5 - 2012 വരെ പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ. 


Office of the Superintending 
Engineer, Minor Irrigation 
Central Circle , 
Ernakulam. 


(Sd .) 
Superintending 

| Engineer. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1- 1113 / 2006. 


2012 ഏപ്രിൽ 24 . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിതൃശ്ശൂർ ഹൈഡ്രോളജി ഡിവിഷൻ 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാ 
സുകൾ ഇൻഡ്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡായോ സ്പീഡ് 
പോസ്റ്റായോ മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന 
കാല താമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തര വാദിയാകുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ 24 -5 -2012, 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേ 
ദിവസം 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാ ര പ്പെടു ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തൽസമയം 
ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കു 
ന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിതദിവസം 
അ വ ധി യാ യി രു ന്നാൽ അ തി ന ടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 


കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ് - " ഡി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും. 

പവൃ ത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 6 - ന് 
2 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം. 

- പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ഹൈഡ്രോളജി 
ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 

കേരള ജലസേചന / പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ " ഡി 
ക്ലാസ്സോ അതിനുമുകളിലോ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ 
കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് 
സം ബ ന്ധ മായ വിവ ര ങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പ് വച്ചി രി ക്കുന്ന 
ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തി 
ദിന ങ്ങ ളിലും അറിയാ വു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രമാണം 
വാങ്ങിക്കുവാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടു വരേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാ 
ത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പാഥ മിക ഉട മ്പടി ഒപ്പിട്ടു അടക്കം ചെയ്യേ ണ്ട താ ണ് . 
നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ 
നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതു സമയത്തും 
മാറത്തക്ക വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 
നിര ത ദ വ്യം കെട്ടിവയ് ക്കാ ത്ത തു മായ ദർഘാ സു കൾ 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കിസാൻ വികാസ്പത്രംഎന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഇന്ദിരാ 
വികാസ് പ്രതങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
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ദർഘാസ് ( പമാണത്തിന്റെ വില കമന മ്പർ 1- ന് 

900 + മൂല്യ വർദ്ധിത നികുതി, കമന മ്പർ 2- ന് 
- " 1,000 + മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി. 


- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയ തിയും 
സമയവും 14 - 5- 2012, 1 മണി വരെ 


കേരള നിർമ്മാണതൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 
8 / 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കേരള 
പൊതുമരാമത്ത് ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഇ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 

ജി . ഒ . ( എം .എസ്.) നമ്പർ 135 / 97 / കോ .ഓപ്. തീയതി 
13 - 11 - 1997 -ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ 
ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും 
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവ . ഓർഡർ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ 
പണി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ആഫീസിൽ 
നിന്നും തന്നെ കൊണ്ടുവണ്ടണ് യാതൊരു കാരണവശാലും 
അഡ്വാൻസ് പേമെന്റ് നൽകുന്നതല്ല . 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 17 - 5- 2012 , 2.30 മണി വരെ. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 - 5 - 2012, 
- 3 മണി. 


കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ് " ഡി - യും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 6 മാസം. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ഹെഡോളജി ഡിവിഷൻ, 

- (ഒപ്പ്) 
തൃശ്ശൂർ. 

-- എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ , ബി എന്നീ ക്ലാസ് രജി 
ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ലഭ്യമാകുകയുള്ളു. 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെകാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
നമ്പർ 1/ ഇഇ / 12 / 2013 . 

- 2012 ഏപ്രിൽ 27. 

പ്രവൃത്തി ദിവസ ങ്ങ ളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിതൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ പമാ ണ ങ്ങൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ മണി 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് - ഓർഡർ ആയോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം 
കേരള ജലസേചന / പൊതുമ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 

കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പണി 

കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും അവസാന വിൽപ്പന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 
യുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മൽസര 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടി 

- ഒരു മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 
ദർഘാസുകൾ താഴെ പറയുന്ന ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലസേചന പൊതുമരാമത്ത് 
മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാര - വകു പ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
പ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅന്നേ ദിവസം 

നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിനും ബാധ ക മാ യി രി ക്കും . 
സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 വിലയുള്ളമുദ്ര കടലാസിൽ 
തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പാജക്റ്റ്- 11, 
തിരുവനന്തപുരം 18 - 6 - 2004 - ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759 / 04/ 

തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
സി . എ . ആർ. അനു സരിച്ച് ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ -- അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ 
വകുപ്പ് രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന ലഭിക്കുന്ന മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ദർ ഘാ സു കൾ മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . ഓരോ 

പൂർണ്ണമായും പൂരിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടി 
പണിയുടെയും ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ 
ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ്, രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന 

ല്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ 
സമർപ്പിക്കേ ണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം 

- ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ കിസാൻ വികാസ്പ്രത 
ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ട താ ണ്. എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടു 
തപാലിൽ വരാവുന്ന കാല താ മ സ ത്തിന് കരാ റു കാ രൻ 

ത്തിയിരിക്കണം. (ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.) തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 

സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

എല്ലാ ജോലികളുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് 
1/ 12 - 13 -- ചീരക്കുഴി പദ്ധതി- 2012 - 13 

സഹകരണസംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 
ഇട തു കര മെയിൻ കനാലിന്റെ ചെ 

ഉണ്ടാ യി രി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി 
29/ 300 -ലുള്ള കട്ട് ആന്റ് ക വ റിന്റെ 
താഴ്ഭാഗത്തേയും ആഴം കൂടിയ ഭാഗങ്ങ 

ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8/ 3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും 
ളിലെയും അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള മണ്ണും 

ബാധകമായിരിക്കും. 
ചെളിയും അടിയന്തിരമായി നീക്കം ചെയ്യുന്ന 
പണികൾ 4, 20 , 000 

10 , 500 എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
2/12-13 ടി ടി ചെ : 29/ 300-ലുള്ള കട്ട് ആന്റ് 

കാര്യാലയം, 
കവറിന്റെ മുകൾഭാഗത്തേയും ആഴം കൂടിയ 

ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
ഭാഗങ്ങളിലെയും ടി ടി - 4,70 ,000 

11, 800 തൃശ്ശൂർ. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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വാറ്റ് 


ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് 

ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

ദർഘാസ് 
നമ്പർ പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

പ്രമാണത്തിന്റെ 
നമ്പർ ഡി1/എസ്. ഇ .എസ്. പി. സി./ 12- 13 2012 ഏപ്രിൽ 18. - 

അടങ്കൽ തുകയും 

വില 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പ് ശിരുവാണി പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ, 
പാലക്കാട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അംഗീകൃത ബോട്ട് വിൽപന 

1 1 എസ് . ഇ . ഐ . കെ .- 2012- 13 - ആർ. എം .എഫ് .- 5,300 + 
നടത്തുന്നവരിൽ നിന്നും മത്സര അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതും 

കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ കാല ടയിൽ വാറ്റ് 
മുദ്ര വച്ചതും പവ്യ ത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം 

കടവത്ത് ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ ഇടതുകര 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. സംരക്ഷണം- 35,00 ,000. 
ക്വട്ടേ ഷനുകൾ 24 - 5 - 2012 ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 3 മണിവരെ 2 2 എസ് . ഇ . ഐ . കെ . - 2012 - 13 - ടി കാരശ്ശേരി 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് തൽസമയം പഞ്ചായത്തിൽ മാളിയേക്കൽ ഇരു വഞ്ഞി 5,900 + 
ഹാജരുള്ള ബോട്ട് സപ്ലേയ്സിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതു 

പുഴയുടെ ടി - 39,00,000. 

വാറ്റ് 
മാകുന്നു . തുറക്കുന്ന ദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത 

3 3/എസ് . ഇ . ഐ . കെ .- 2012 - 13 - ടി കാരശ്ശേരി 
പ്രവർത്തിദിവസംഇതേ സമയത്ത്തുറക്കുന്നതാണ്. ക്വട്ടേഷനുകൾ 
രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. നിശ്ചിത 

പഞ്ചാ യ ത്തിൽ മണ്ണി ല പറമ്പിന്റെ താഴ് 
സമയത്തിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷനുകൾ യാതൊരു 

ഭാഗത്ത് കാക്ക ടവ് ബസ്റ്റോപ്പിന്റെ പിൻ 
കാരണ വശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസ് 

- ഭാഗത്തെ ഇരു വഞ്ഞിപ്പു ഴയുടെ ടി - 5,600 + 
മുഖേനയോ നേരിട്ടോ ക്വട്ടേഷനുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 

- 37, 00,000 . 

വാറ്റ് 
തപാൽ തകരാറുകൾ മൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ 4 4/എസ് . ഇ . ഐ . കെ .- 2012 - 2013 - ടി പുതുപ്പാടി 
ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന് യാതൊരു വിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും 

പഞ്ചായത്തിൽ കക്കവയലിൽ കണ്ണപ്പൻ 
ഉള്ളതല്ല . 

കുണ്ടുപുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം- 2,900 + 
- ക്വട്ടേഷൻ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും - 1/ ക്യു .എസ്. ഇ . 

- 19, 00 , 000. 
എസ്. പി. സി ./ 12 - 13 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി നിലവിലുള്ള തുറമുഖ 
നിയമപ്രകാരമുള്ള ആറ് പേർക്ക് കയറാവുന്ന 25 കുതിര 5 5/ എ സ് . ഇ . എ . കെ . - 2012 - 13 - ടി വേളം 
ശക്തിയുടെ യമഹി സുസുകി/മറൈനർ തുടങ്ങിയ കമ്പനിക പഞ്ചായത്തിൽ കോവുപ്പുറത്ത് കുറ്റ്യാടി 
ളുടെ ഔട്ട് ബോർഡ് എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ച 225- 230 കിലോഗ്രാം - പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം 

2, 800 + 
ഭാരവും (എഞ്ചിൻ ഒഴികെ) 4. 47 മീറ്റർ മുതൽ 4. 50 മീറ്റർ വരെ - 18 ,50 ,000. 

വാറ്റ് 
നീളവും, 1. 65 മീറ്റർ മുതൽ 1.67 മീറ്റർ വരെ വീതിയുള്ളതുമായ 
ബോട്ട് ഒരെണ്ണം കൂടാതെ അ നു ബന്ധ സാമഗി ക ളായ 

- 6 6/എസ് . ഇ . ഐ . കെ . - 2012 - 13 - ടി മരുതോങ്കര 
അംഗീകൃത കമ്പനികളുടെ 6 നമ്പർ ചെറുതും വലുതും ആയ പഞ്ചാ യ ത്തിൽ ചെറു പുഴ പാല ത്തിന്റെ 

ല ഫ് ജാക്കറ്റു കളും, 2 ലൈഫ് ബോയ്, ആങ്കറും, താഴെ ഭാഗത്തെ പുഴയുടെ ഇടതുകര 4, 500 + 
ആങ്കർറോപ്പും, കൈതുഴ, ഫയർ എക്സിങ്ങഷർ, ബോട്ട് സംരക്ഷണം- 30,00,000. 

വാറ്റ് 
കവർ ( പി. വി . സി. കോട്ടഡ് നൈലോൺ) മടക്കാവുന്ന കാനോപി 
( അലൂമിനിയം ഫ്രെയ്മിൽ ഘടിപ്പിച്ച നൈലോൺ മെറ്റീരിയൽ), 

7 7/എസ്. ഇ . ഐ . കെ .-2012 -13 - ടി കൊടുവള്ളി 
വിൻഡ് സീൻ മുതലായവയും കൂടി. 

പഞ്ചായത്തിൽ കലന്തിരി 

കട വത്തു ചെറു പു ഴയുടെ വലതുകര 2 ,900 + 
ക്വട്ടേ ഷനുകളെ സംബ ന്ധിച്ച് മറ്റു വിവ ര ങ്ങ ൾ 
സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യ റുടെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്ന് 

സംരക്ഷണം- 19, 00, 000. 

വാറ്റ് 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ക്വട്ടേഷനുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള 8 8/എസ്. ഇ . ഐ . കെ .-2012 -13 ടി കുന്ദമംഗലം 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 

പഞ്ചായത്തിൽ ചെറുപുഴയ്ക്കു കുറുകെ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

കമ്മണ്ടി കടവത്തു താഴെ ഭാഗത്തെ പുഴയുടെ 

രം പുഴയുടെ 6 ,500 + 
കാര്യാലയം, വടക്കന്തറ പി . ഒ ., 

- ( ഒപ്പ്) വലതുകര സംരക്ഷണം- 43, 00, 000. 

വാറ്റ് 
ചുണ്ണാമ്പുത്തറ, പാലക്കാട്- 12 . സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 

നിര ത ദ വ്യം - കമ ന മ്പർ 4 - നും 7 - നും 47, 500 , 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

ക്രമനമ്പർ 5- ന് 46, 300, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 50,000 വീതം. 

കരാറുകാരന്റെ തരം - “ എ യും " ബി യും ക്ലാസ്. 
നമ്പർ ഡി.1. ടി .എൻ. 4/ 2012 . 

2012 ഏപ്രിൽ 17 . 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമ നമ്പർ 4,5,7 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കോഴിക്കോട് ജലസേചന 
വിഭാഗം, ഉത്തര മേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 

ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 9 മാസം. 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലോ, 

ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റ് വി വ ര ങ്ങളും ഈ 
പൊതു മരാമത്ത് വകു പ്പി ലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രകാരം 

ആഫീസിൽ നിന്ന് 18- 5 -2012 , ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ ദർഘാസ് 
അർഹതപ്പെട്ട തരം കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 

ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്ക മായോ മണി ഓർഡർ ആയോ 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചു 

അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
കൊളളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ - ( പമാ ണ ത്തിനു വേണ്ടി അ യ യ്ക്കുന്ന തുക യാതൊരു 
വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി - കാരണ വശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല, ദർഘാസുകൾ 
അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ നാലു മാസം 25 - 5 - 2012 വൈകു ന്നേരം 4 മണി വരെ മാത്രമേ 
വരെ ആയിരിക്കും. 

സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ 25 - 5- 2012 വൈകുന്നേരം 
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ദർഘാസുകൾമാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു.അന്നേദിവസംതന്നെ 
വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ്ഉദ്യോഗസ്ഥരോതൽസമയം ഹാജരുള്ള 
ക രാ റു കാ രുടെ സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ ദർഘാ സു കൾ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 
ക്രമ ദർഘാസ്നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ - പേരും അടങ്കൽതുകയും 


4.30 മണിക്ക് സന്നി ഹി ത രാ യിട്ടുള്ള കരാ റു കാ രുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
ദർഘാസ് തീയതികളിൽ ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ 
അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ടു പിന്നീടുള്ള 
പവർത്തി ദിവസം ടി സമ യത്ത് ടി ദ ർ ഘാ സു കൾ 
നടത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 
കരാറുകാർ ( ലേബർ കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പടെ) 
അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 
ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺടാക്ട് 
സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ 
ആ കെ അ ട ങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടി ഫി ക്കറ്റ് അതാത് 
രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള 
അപേ ക്ഷ യോടു കൂടി സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും 
അവ കൈമാററം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകു ന്നു . 
നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് 
പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട തു മായ നിര തദവ്യം ദർഘാ സി നോ ടെപ്പം 
100 വിലയുള്ളമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി കൂടി 
സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . മേൽ പറ ഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ 
പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കേരള ജല സേചന വകു പ്പിൽ 
ദ ർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകം 
ആയിരിക്കുന്നതാണ്. 


ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ 
1 01/ ഇ . ഇ ./ 2012- 13 - മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ് 
പുൽപ്പള്ളിപഞ്ചായത്തിലെ ചെറിയമല എൽ. ഐ . 
സ്കീമിന്റെ നവീകരണം- 1,90,146 

- 4 ,800 
2 02 / ഇ . ഇ ./ 2012 -13 - ടി മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ 

കൊള വള്ളി എൽ. എ . സ്കീമിന്റെ ( സ്റ്റേജ്- 11) 
നവീകരണം - 6,500 

200 
- 3 03 / ഇ . ഇ ./ 2012 - 13 - ടി പന മരം പഞ്ചായത്തിലെ 
- മലങ്കര എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ നവീകരണം 
" 1, 11, 530 

| 2 ,800 
- 4 04 / ഇ . ഇ ./ 2012 - 13 - ടി മാനന്തവാടി പഞ്ചായത്തിലെ 

കൊയിലേരി എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ നവീകരണം - 
" 86 ,357 

2 ,200 
5 05/ ഇ . ഇ ./ 2012 - 13 - - ടി മുള്ളൻകൊല്ലിപഞ്ചായത്തിലെ 

കൊളവള്ളിഎൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ ( സ്റ്റേജ്-1) 
നവീകരണം - 1,99,595 

- 5 , 000 
6 06 ഇ . ഇ ./2012 - 13 - ടി നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ 

കല്ലൂർപ്പുഴഎൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെനവീകരണം 
- 1,99 , 263 

5,000 
7 07/ ഇ . ഇ ./ 2012 - 13 - മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ് 
പനമരം പഞ്ചായത്തിലെ പനമരം എൽ. ഐ . 
സ്കീമിന്റെ നവീകരണം- 55,166 

1,400 
8 08/ ഇ . ഇ ./ 2012 - 13 - മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ് 

സുൽത്താൻബത്തേരി പഞ്ചായത്തിലെ ബട്ടങ്ങാടി 
എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ നവീകരണം- 1,80 ,000 4,500 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ഉത്തരമേഖല, 
കാവേരി ഹൗസ്, വെസ്റ്റ് ഹിൽ, 

( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി . റ്റി.ആർ/01/2012 - 13. 

2012 ഏപ്രിൽ 20. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ജല സേചന വകുപ്പ് 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
സുൽത്താൻബത്തേരി ഡിവിഷൻതാഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളമുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ദർഘാസ് നമ്പരും കരാറുകാരന്റെ മുഴുവൻ മേൽവിലാസവും 
വ്യക്തമായി ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ 
ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാ സു കൾ പോസ്റ്റൽ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് മുഖാന്തിരം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ പോസ്റ്റ് 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. കൊറിയർ സർവ്വീസ്മുഖാന്തിരമോ 
നേരിട്ടോ ഉള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാലിൽ 
ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരി 
ക്കുകയില്ല . 2012 മേയ്മാസം 15 -ാം തീയതിമുതൽ 17 -ാം തീയതി 
വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണിമുതൽ 
വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം 
സുൽത്താൻബത്തേരി ഡിവിഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
ഓഫീസിൽനിന്നും രേഖാമൂലം രൊക്കം പണമടച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അംഗീകൃത കരാറു 
കാരുടെ നിലവിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് ഹാജരാക്കിയാൽ 
മാത്രമേ ദർഘാസ് ഫോറം നൽകപ്പെടുകയുള്ളൂ. 2012 മേയ്മാസം 
21 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 300 + വാറ്റ്, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 400 + വാറ്റ്. 

- പ്രവൃത്തിതീർക്കേണ്ടകാലാവധി കമനമ്പർ 2 - നും 7 - നും 
15 ദിവസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 30 ദിവസം . 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ( ക്ലാസ്സ്) - ക്രമ നമ്പർ 2 - ന് 
- " സി യും ഉപരിയും. ക്രമനമ്പർ 7 - ന് " ബി യും ഉപരിയും 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് “ എ യും ഉപരിയും. 

ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ 
കാർഡിനോടൊപ്പം അവർഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നപണികളുടെആകെ 
അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാ തു 
രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള 
അപേക്ഷ യോ ടൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കരാറുകാർ പരസ്പരം കൈമാറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം പൊതു അവധി 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസംഅതേ 
സമയത്ത്ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

നിരതദ്രവ്യം ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പ്ളഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും 
വെവ്വേറെ നിരതദ്രവ്യം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
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ദർഘാ സു കൾ സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ 100 വിലയുള്ള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. പ്രവൃത്തികൾക്ക്ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിച്ചശേഷം പ്രവൃത്തിലഭിച്ച കരാറുകാരൻ അസ്സൽ ഉടമ്പടി 
വയ്ക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണെങ്കിൽ ആ കാരണം കൊണ്ട് 
പ്രവൃത്തികൾ വേറെ കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടിവന്നാൽ 
അതു മൂലം സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങൾക്കും 
ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന കരാറുകാരൻ ഉത്തര വാദി 
ആയിരിക്കും. 

- കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
ദർ ഘാ സു കൾ സംബ ന്ധിച്ച അന്തിമ തീ രു മാനം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- ( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെകാര്യാലയം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

എഞ്ചിനീയർ 
സുൽത്താൻബത്തേരി, വയനാട്. (പൂർണ്ണ അധിക ചുമതല). 


Cost of tender documents — 2 ,500 + VAT @ 5 % + 
Cess 1 % VAT for Sl . No. 1 ; 3,200 + VAT @ 5 % + Cess 1 % 
VAT for Sl. No. 2 , 1 3 ,000 + VAT @ 5 % + Cess 1 % VAT for 
Sl. No . 3 ; 3 , 600 + VAT @ 5 % + Cess 1 % VAT for Sl. Nos. 4, 6 , 
- 2 ,900 + VAT @ 5 % + Cess 1 % VAT for Sl. No. 5 ; 
- - 2 , 400 + VAT @ 5 % + Cess 1 % VAT for Sl . No. 7 ; 

- 3 , 700 + VAT @ 5 % + Cess 1 % VAT for Sl. No. 8 , 
- 3 , 800 + VAT @ 5 % + Cess 1 % VAT for Sl. No. 9 and 
" 4 ,500 + VAT @ 5 % + Cess 1 % VAT for Sl. No . 10 . 


TENDER NOTICE 


No.D2/TN-1/2012-13 . 

20th April 2012 . 
The Superintending Engineer, Project Circle, Kannur 
invites competitive tenders for and on behalf of the Governor 
of Kerala in sealed covers superscribing the name of work 
and name of contractor from the qualified registered 
contractors of Kerala PWD and Irrigation Department . 
Name of Work 

EMD 
No. 

with Estimate PAC 


Period of completion — 6 months. 
Class of eligible contractors — A & B . 

Nameof Division Office — PY .I. P. Division , No . II, Kannur 
for Sl. Nos . 1 to 6 ; KY. I. P. Division, Perambra for Sl. Nos. 
7 to 10 . 

Tender forms and other particulars can be had from the 
office of the undersigned during working days 10 a.m . to 
1 p.m . from 21-5 -2012 to 22 -5 -2012 to be received upto 
4p.m . on 28 -5 - 2012 by registered post only . This department 
will not be responsible for any postal delay . The tender 
submitted through courier service will not be considered . 

The tenders should execute and submit in complete shape 
of preliminary agreement in stamp paper worth 
· 100 ofGovernment of Kerala along with the tender . 

All the tenders received within the stipulated timewill be 
opened on 28 - 5 - 2012 at 4 .30 p .m . by the undersigned or any 
other authorized officers in the presence of the tenderers who 
wish to attend. 

All the conditions prevailing in the Irrigation Department 
related to the tenders including performance guarantee are 
applicable to this tender also . 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കണ്ണൂർ ജലസേചന വിഭാഗം 
പാജക്ട് സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലോ 

പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിലോ രജി സ് ററർ ചെയ്ത 
അർഹതപ്പെട്ട തരം കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽ വഴി .ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ തപാലുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 
ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 


Sl. 


1 PYIP _ Urgent repairs to main canal at 

ch.5/ 600km. to 5 .670 km - 16.50 lakhs 41,300 
2 Do . Urgent repairs to main canal at 

ch : 15 /895 km . to 16 /00 km . — 21 lakhs 50, 000 
3 Do . Urgent repairs to main canal at ch : 16 /704 km . 
to 16/ 804 km. - 20 lakhs 

50,000 
4 Do.Urgent repairs to main canal at ch : 17 /390 km . 
to 17/510 km . 24 lakhs 

50, 000 
5 Do . Urgent repairs to main canal aquaduct at 
ch : 18 /500 km . — 19 lakhs 

- 47,500 
6 Do. Urgent repairsto main canal at ch : 20 /740 km. 
to 20 / 860 km . - 24 lakhs 

50,000 
7 KYIP _ Maintenance of canal bund road between 

ch : 2 /00 km . and 3/ 100 km . of Thiruvangoor 
branch canal 15, 87,409 

- 40,000 
8 Do. Maintenance of canal bund road between 

ch :. 3 /200 km . and 5 / 100 km . of Thiruvangoor 
branch canal - 24,50, 367 

50,000 
9 Do . Maintenance of canal bund road between 

ch : 28 /775 km . and 30 /875 km . of Kakkodi 
branch canal 24 ,72 ,111 

50,000 
10 Do .Mirpa -Urgent repair works to a super 

passage UT s Bridges etc. between ch .20 /00 to 
34 /00 km . ofrightbank main canal — 30 lakhs. 50 ,000 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽതുകയും 


- (1) 


- (2) 


- (3) 


41,300 


1 പി . വൈ . ഐ . പി. മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 

5 / 600 കി. മീ . മുതൽ 5/ 670 കി . മീ. വരെ 

അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 16 .50 ലക്ഷം 
2 ടി - മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 15 / 895 

കി . മീ . മുതൽ 16 / 00 കി. മീ . വരെ ടി - 2 ലക്ഷം 
-- ടി - മെയിൻ കനാൽ ചെയി നേ ജ് 16 / 7 04 

കി. മീ. മുതൽ 16 / 804 കി . മീ . വരെ ടി - - 
20 ലക്ഷം 


50,000 


50 , 000 
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( 1) 


( 3 ) 


1 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 7- ന് 2,400 + വാറ്റ് @ 5 % + സെസ്സ് 1 % 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 8- ന് 3,700 + വാറ്റ് @ 5 % + സെസ്സ് 1 % വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 9 - ന് 3,800 + വാറ്റ് @ 5 % + സെസ്സ്1 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
10 - ന് 4,500 + വാറ്റ്@ 5 % സെസ്സ്1 % വാറ്റ്. 

കരാറുകാരന്റെക്ലാസ്സ് - " എ & " ബി . 
പ്രവൃത്തിയുടെകാലാവധി 6 മാസം. 


50,000 


47 , 500 


4 പി . വൈ . ഐ . പി . - മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 

17 / 390 കി . മീ . മുതൽ 17 / 510 കി . മീ . വരെ 

അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണി 24 ലക്ഷം 
5 ടി- മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 18 / 500 കി . മീ. 

അക്വഡക്ട് അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണി - 

19 ലക്ഷം 
6 ടി - മെയിൻ കനാൽ ചെയിനേജ് 20 /740 കി . മീ . 
മുതൽ 20/ 860 കി . മീ . വരെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 24 ലക്ഷം 
-- കെ . വൈ . ഐ . പി . - തിരു വങ്ങുർ ബ്രാഞ്ച് 
കനാൽ ചെയിനേജ് 2 / 00 കി . മീറ്ററിനും 3 / 100 
കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള കനാൽ ബണ്ട് 

റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 15,87 ,409 
8 ടി - തിരുവണ്ണൂർ ബ്രാഞ്ച്കനാലിന്റെചെയിനേജ് 
- 3 / 200 കി . മീറ്ററിനും 5 / 100 കി .മീറ്ററിനും 
ഇട യിലുള്ളകനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 
ടി 24,50 ,367 


50 ,000 


ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന്റെ പേര് ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 6 വരെ 
പി. വൈ . ഐ . പി . ഡിവിഷൻ നമ്പർ II കണ്ണൂർ, ക്രമനമ്പർ 7 
മുതൽ 10 വരെ കെ . വൈ . ഐ . പി . ഡിവിഷൻ, പേരാമ്പ്. 

- ദർഘാസുകൾ 28 - 5- 2012 -ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 4 മണി 
വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതുംഅന്നേദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4. 30 മണിക്ക് സൂപണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ്ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും 21-5 - 2012 മുതൽ 
22 -5 - 2012 വരെ പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മണിമുതൽ 
1 മണിവരെ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


40,000 


50 ,000 


9 ടി -കക്കോടി ബ്രാഞ്ച്കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
28 / 775 കി . മീറ്ററിനും 30 / 875 കി . മീറ്ററിനും 
ഇ യിലുള്ളകനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ 
ടി - 24 ,72 , 111 


50 , 000 


- 100 വിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ മാതൃകാ ഫോറത്തിൽ 
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളഒരു പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ്പൂർണ്ണ 
രൂപത്തിൽ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
അല്ലാതെയുള്ളദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാൽമുഖേന മാത്രമേ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
കൊറിയർ സർവ്വീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽമുഖേനയുള്ള 
കാലതാമസത്തിന് ജലസേചനവകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയല്ല . 

പെർഫോമൻ സ് ഗ്യാരണ്ടി ഉൾപ്പെടെ കേരള 
ജല സേ ചന വകു പ്പിലെ ദർഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ ദർ ഘാ സിനും 
ബാധകമാണ്. 


10 ടി - മിർപ്പ - വലതുകര മെയിൻ കനാൽചെയിനേജ് 

20/ 00 കി . മീറ്റർ മുതൽ 34/ 00 കി . മീ വരെയുള്ള 
സൂപ്പർപാസ്സേജ്, അണ്ടർ ടണൽസ് ബ്രിഡ്ജസ് 
തുടങ്ങിയവയുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പ്രവൃത്തികൾ - 30 ലക്ഷം 

50, 000 


ദർ ഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
- 2,500 + വാറ്റ് @ 5 % + സെസ്സ്1 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 3,200 + 
വാറ്റ്@ 5 % + സെസ്സ്1 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3- ന് 3, 000 + വാറ്റ് @ 
5 % + സെസ്സ്1 % വാറ്റ്, കമനമ്പർ 4- നും 6 - നും 3,600 + വാറ്റ്@ 
5 % + സെസ്സ്1 % വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5 - ന് 2,900 + വാറ്റ് @ 5 % + സെസ്സ് 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Project Circle , 
Kannur. 


(Sd .) 
Superintending Engineer. 


